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NARA RG104, Entry 1, Box 140 


Manayunk Bank, 
Philadelphia, 
June 15, 1886 


Hon. D.M. Fox 
Supt. U.S. Mint 


Dear Sir 


I have received, by registered mail, the one silver dollar deemed by us as shortage in bag 
of standard silver dollar received from you. Please accept thanks for same. 


Yours truly, 
Jno. J. Foulkrod 


